LED デ / ヾ イス 5 年 保証 LED デバ イス (発光 素子 ) の 故障 に よる 不 点灯 、 ち ら つ き が 発生 し た 場合 、 お 買い 上 げ 日 より 5 年 間 LED デバ イス を 無料 修理 させ て いた だ きま す 。 三野 = 
7 ロ (本 体 は 1 年 保証 ) お 買い 上 げ か ら 1 年 以内 に 故障 が 発生 し た 場合 は 保証 書記 載 内 容 の 範囲 で 無料 修理 いた し ます 。 (2013 年 1 月 15 日 以降 に お 買い 上 げ の 機種 に 適用 ) = コラ トー 用 


画 さ くら 色 LED シー リン グラ イト (さく ら 色 照明 ) 仕様 一 覧 @ 虫 ぎら い 設計 @ エ コ 調 光 @ お や すみ リズ ム LED “2 (m リ K さ グ = ト 
軒数 | 光 色 / 調 名 ・ 議 機能 | 江 夜 | 本 中 光束 トー 休 エコ セン サー| お 太志 | タイ マー | 洛中 電力 | 質 外形 寸法 ン ン フ 


寒色 ~ 暖 色 、 


y さく ら 色 2 色 へ 
八重 桜 イマ ー 600mm ヾ 
" 上 円) | て 王 を / > 0 3 た < と く ろ く さ く ら 色 
a es DL-AC502K 0 ) 12 畳 |( 人 \ 箇 桜 / ソメイヨシノ ) 5,499 Im | Ra 90 | Ra 90 | Ra 92 人 @ e e 切々 42W | 約 2.3kg 8 つ » ン う 


4 ご a | 量 - s の 
外観 形 名 。 希望 小売 価格 | 適用 連 時光 ーー | 直 6 |os| NN 量 Be Original 
= 
$600 | 2021- 春 夏 | 
EE a 画 用 n- 49,500 円 |、」4 昌 入 タ イマ ー mm 
軒 | DL-AC602K | 89 の 00 円 14 還 6,099Im Ra90 |Ra90|Ra92| e @ @ _| 465W | 約 23kg| x 
+ [ 光 色 ] uu 


ソメイヨシノ 寒色 暖色 [ 調 色 機能 ] () NN 
5 » » 
a mee: om シャ ー プ 独自 の LED シー リン グラ イト 
29,700 "II 4299 Im| Ra90 | Ra90|Ra92| - ー = 人 人 
言 DL-AC302K | 計 計 2700o |“ 由 ;299 Im | Ra90 | Ra90 | Ra 0 | 33W | 約 16kg 
[ 調 光 機能 ] 
= 寒色 暖色 : 10 段階 
さく ら 色 : 10 段階 
八重 桜 $500mm 
ーー 25.300 円 | 、。 全 切 タイ マー 
oe as (9 緒 23.000 円 | 6 畳 3,699Im Ra90 | Ra90|Ra92| - = 加 (6 人 | 28W | 約 1.6kg a rm Pi 
ソメイヨシノ 実 色 B ーー テー ーー as 
一 LED シー リン グラ イト [ 調 光 ・ 調 色 (寒色 て 暖色 )] 仕様 一 覧 he 
人 虫 ぎ らい 設計 る 〇 エコ 調 光 る @ お や すみ リズ ム ⑧ 切 タイ マー (60 分 ) 
形 名 希望 売 代 格 | 適用 還 数 光 色 / 調 色 ・ 調 光 機能 常夜灯 | 竹光 束 | 直ら | 消 賀 電力 質量 外形 寸法 ! 
22,000 円 村 yw 
DL-AC305V | あ 計 20000 円 8 由 D 4299 Im Ba 33W 約 16kg 
0 ts (寒色 ) $500mm 
[ 調 色 機能 ] 5 段階 ーー x 
20,020 円 調 光 機能 ーー 
DL-AC205V | aooo 四 の | て 6 財 寒色 暖色 : 10 段階 3699 Im 28W 約 16kg ミニ 
※1 平均 演色 評価 数 (Ra) : 照明 色 に つい て JS (日 本 産業 規格 ) で 定め られ た 基準 の 光 と 比べ て 物 の 色 を どれ だ け 再 現 で きる か と いう 指標 が 演色 性 で す 。 平均 演色 評価 数 は JIS で 定め られ た 8 つの 試験 色 (R1 >R8) の 特殊 演色 評価 数 を 平均 し た 値 で す 。 
演色 性 の 指標 に は 平均 演色 評価 数 以外 に 、 特 殊 演 色 評価 数 (R1~R8 に 加え 、 赤 (R9)、 黄 (R10)、 緑 (R11)、 青 (R12)、 西 洋 人 の 皮膚 を 代表 する 色 (R13)、 木の葉 を 代表 する 色 (R14)、 日 本 人 の 皮膚 を 代表 する 色 (R15) の 計 15 種 類 の 試験 色 で 評価 し た も の ) が あり ます 。 
e ヨ カタ ログ に 掲載 の 商品 は 日 本 国内 仕様 で す 。 海 外 で は 使用 で きま せん 。@LED シー リン グラ イト の 補修 用 性 能 部 品 の 保有 期間 は 、 製 品 の 製造 打ち 切り 後 6 年 で す 。 さく ら 色 LED シー リン グラ イト 
固 カ タロ グ に つい て の ご 注意 但 製 品 改良 の た め 、 仕 様 お よび 外観 の 一 部 を 予告 な く 変更 する こと が あり ます 。 ま た 、 製 品 の 色調 は 実物 と は 異な る 場合 あり ます の で 、 あ ら か じ め ご 了承 くだ さい 。 DL-AC602K (写真 は 、 さ くら 色 : ソ メイ ヨシ ノ 点 灯 時 ) 
@ 当 カタ ログ に 記載 され た 製品 の 中 に は 、 品 切れ に な る も の が あり ます の で 、 販 売店 に お 確か めのう え 、 お 選び くだ さい 。 | NEW 


⑧ 口 凸 の ある 場所 に 取り 付け な いで くだ さい 。 (落下 の お それ が あり ます ) 朝 傾 斜 し た 場所 に 取り 付け な いで くだ さい 。 (落下 の お それ が あり ます ) 倫 が た つい た り 、 破 損し て いる 配線 器 
具 に は 取り 付け な いで くだ さい 。 欠 本 体 を 布 や 紙 な どの 可燃 物 で 覆っ た り 、 被 せ た り 、 燃 え や すい も の に 近付け な いで くだ さい 。 (火災 ・ 本 体 過 熱 の お それ が あり ます ) 朝 被 照射 物 と 本 体 
は 50cm 以下 に 近付け な いで くだ さい 。 と くに 絹 、 皮 、 布 地 な ど 「 色 落ち 」 の お それ が ある も の に 照射 する 場合 は 注意 が 必要 で す 。 ( 被 照射 物 の 火災 、 変 形 、 裾 色 の 原因 ) 但 本 体 を 改造 


し た り 、 部 品 交換 を し な いで くだ さい 。 坦 交流 100V で 使用 し て くだ さい 。 (過電圧 を 加え る と 過熱 し 、 感 電 の お それ が あり ます ) 劉 異常 ・ 故 障 時 は 直ちに 使用 を 中 止 し て くだ さい 。 
(速やか に 電源 を 切り 、 お 買い あげ の 販売 店 へ 点検 ・ 修 理 を 依頼 し て くだ さい ) 夫 調 光 機 能 が 付い た 壁 ス イッ チ の 場合 、 使 用 で きま せん の で 、 一 般 の 入 / 切 ス イッ チ に 交換 し て くだ さい 。 
信 取 り 付け 、 取 り は ず し や 清掃 の と き は 、 必 ず 電 源 を 切っ て くだ さい 。 (感電 の お それ が あり ます ) @ 煙 、 臭 いな どの 異常 を 感じ た ら 、 す ぐに 電源 を 切っ て くだ さい 。 (感電 、 火 災 の 原因 ) © 


⑧ 本 体 の 取り 付け は 、 説 明 書 に し た が い 確 実に お こ な っ て くだ さい 。 電 本体 の すき 間 に 金 属 類 (へ ヘア ピン ・ 針 金 な ど ) を 差し 込ま な いで くだ さい 。 


> 


@ 県 灯 中 や 消灯 直後 し ば らく は 、 本 体 上 面 が 熱い の で 触れ な いで くだ さい 。( や けど の お それ が あり ます ) 屋外 で 使用 し な いで くだ さい 。 博 金属 部 分 を クレ ン ザ ー や た わし で 磨 か な い 
で くだ さい 。 (傷付け た り 、 サ ビ の 原因 )@ 本 体 を 洗剤 や 薬品 な ど で 拭 いた り 、 殺 虫 剤 を か けた り し な いで くだ さい 。 (本 体 の 破損 、 落 下 、 感 電 な どの 原因 )@ 温 度 の 高く な る も の を 置か = > っ 

人 A な いで くだ さい 。 (本 体 の 下 に スト ー ブ 、 コ ン ロ 、 車 上 コン ロ 、 ホ ッ ト プ レー ト な どの 発熱 物 を 置か な いで くだ さい 。 火 災 、 落 下 、 本 体 の 変形 、LED 短 寿 命 の お それ が あり ます 。 こ の 病 し の あ カ か り / いい な す p 
製品 は 5 35*C の 温度 範囲 で 使用 する よう に 設計 され て いま す ) 倫 セン ター カバ ー や 電源 カバ ー、 本 体 が 破損 し た まま 使わ な いで くだ さい 。 (落下 、 け が の お それ が あり ます ) 電 湿気 の 2 に ハ ~ トー O 
注意 | 多い 場所 や 水 の か か る 場所 で 使用 し な いで くだ さい 。 倫 本 体 を 水洗 いし な いで くだ さい 。 (感電 、 故 障 の 原因 ) 食 照 明 器具 (本 体 ) に は 寿命 が あり ます 。 設置 し て 10 年 経つ と 外観 に 異常 

が な く て も 内 部 の 劣化 は 進ん で いま す 。 点 検 ・ 交 換 し て くだ さい 。 長期 ご 使用 の 場合 は 、 安 全 の た め 自 主 点検 を お すす めし ます 。 倫 アダ プター を 配線 器具 に 必ず 「 カ チッ 」 と 音 が する 

まで 回 し 、 確 実に 固定 し て くだ さい 。 旬 アダ プター に 電源 ユニ ッ ト を 確実 に 固定 し て くだ さい 。 欠 セン ター カバ ー や 電源 カバ ー は 確実 に 取り 付け て くだ さい 。 


安 
全 
上 
% 
注 
量 


【 器 具 自体 の 留意 点 / 注意 点 】 但 点灯 中 や 消灯 直後 、 プ ラス チッ ク 伸 縮 に よる きしみ 音 (ピシッ 、 パ キッ ) が 本 体 か ら 発 生 す る こと が あり ます 。 朝 非常 に 短い 停電 が ある と 、 点 灯 状 態 が 変わ る こと が あ 
り ま す 。 欠 本 体 周 囲 温度 が 5 ~ 35*C の 範囲 で 使用 し て くだ さい 。 但 LED シー リン グラ イト を 清掃 する 際 は 、 乾 いた 柔らか い 布 か 、 水 で 浸し た 柔らか い 布 を よく 絞っ て か ら 拭 いて くだ さい 。 (感電 、 故 障 
の 原因 )@LED 光源 に は バラ ツキ が ある た め 、 同 一 形 名 商品 で も 商品 ご と に 発光 色 、 明 る さ が 異 な る 場合 が あり ます 。 亀 さく ら 色 照明 の 下 で し ば らく 過ごし て か ら 他 の 照明 や 光 を 見 る と 、 普 段 と 異な る 
色 に 見 える 場合 が あり ます 。 ( 目 の 色 順応 特性 に よる も の で す ) 但 さく ら 色 照明 の 使用 に より 、 精 神 的 スト レス の 予防 、 治 療 な どの 効果 や 睡眠 の 質 の 改善 を 保証 する も の で は あり ませ ん 。 癒 し 、 快 眠 サ 
ポ ボート の 効果 に は 個人 差 が あり 、 環 境 に よっ て も 異な り ま す 。 万 が 一 、 気 分 が 悪く な っ た 場合 は 、 さ くら 色 の ご 使用 を ひか えて くだ さい 。 倫 本 体 の 近く で は 、 ラ ジオ や テレ ビ な どの 音響 、 映 像 機器 に 
雑音 が 入る こと が あり ます 。 倫 近 す ぎる 場所 に ある リモ コン 機器 の リモ コン が 動作 し に くく な る こと が あり ます 。 倫 写真 や 動画 を 撮影 する と き 、LED 灯具 を 映し 込む と 縮 模 様 が 出る こと が あり ます 。 

僅 特 殊 な メガ ネ (3 D テ レビ 用 な ど ) を か け て 、LED 灯具 を 見 た 場合 、 ちらつく 場合 が あり ます 。LED 灯具 を 直視 し な いよ うお 願い し ます 。 


で 


@ ご 使用 の 前 に 取扱 説明 書 を よく お 読み の 上 、 正 し く お 使 いく だ さい 。 倫 照明 器具 に は 寿命 が あり ます 。 坦 設置 し て 8 ~ 10 年 経つ と 、 外 観 に 
異常 が な く て も 内 部 に 劣化 が 進行 し て いま す 。 点 検 ・ 交 換 を お すす めし ます 。 玉 使 用 条件 は 周囲 温度 25*C、1 日 10 時 間 点 灯 、 年 間 3.000 時 間 シャ ー プ 製品 に 関す る 情報 は 
安全 に 関す る | 点灯 (JISC8105-1 解説 に よる ) 電 周囲 温度 が 高い 場合 、 点 灯 時 間 が 長い 場合 は 、 寿命 が 短く な り ま す 。 倫 1 年 に 1 回 は 、「 安 全 チ ェ ッ クシ ー ト 」 ホー ムペ ー ジ か ら も ご 覧 いた だ け ます 。 。 ーー 
ご 注意 | に より 、 自 主 点検 し て くだ さい 。「 安 全 チ ェ ッ クシ ー ト (住宅 用 照明 器具 )」 は 一 般 社 団 法 人 日 本 照明 工業 会 の ホー ムペ ー ジ より ダウ ン ロ ー ド | | http://jp.sharp/ ーーーーーーー eo 
で きま す 。http://wwwJjlma.orjp/ 供 点 検 せ ず に 長 時 間 使 い 続 ける と 、 ま れ に 、 発 煙 、 発 火 、 感 電 な ど に 至る 恐れ が あり ます 。 ド Ne 
お 客 様 固定 電話 ・PHS か ら は フリ ー ダ イヤ ル 携帯 電話 か ら は ナビ ダイ ヤル 〈 受 付 時 間 〉 ※ フ リー ダイ ヤル ・ ナ ビ ダ イ ヤル を 


ご 相談 窓口 | 9.0120-508-562 2 0570-550-189 生生 ーー デー ニー 


シャ ー プ 株 式 会 社 画 お 求め は 信用 と 技術 を 誇る 当店 で 画 ア フタ ー サ ービス の お 申し 込み は お 買い 上 げ の 店 へ 1 \ 
本 社 〒590-8522 大 阪 府 堺 市 堺 区 匠 町 1 番地 


写真 は 暖色 点灯 時 写真 は 寒色 点灯 時 
この カタ ログ の 内 容 は 、 2021 年 3 月 現在 の も の で す 。 rs _ の に VEGE7A4/ * 
⑯ こ の カタ ログ の 用 紙 に は 、 環境 に 配慮 し た 植林 木 を 使用 し て いま す 。 GILINK 


P2103C A 8 EO RIE ET ER LE ds 本 カタ ログ 掲載 商品 の 価格 に は 、 配 送 ・ 設 置 ・ 付 帯 工事 、 使 用 済み 商品 の 引き 取り な どの 費用 は 含ま れ て お り ま せん 。 


較 芋 間 訟 し の 効果 が うれ し い “ さ くら 色 ” の あか り 。 


ーー リク ググ 
VN シャ ー プ の LED は 、 エ コ だ け じ ゃ な い 。“ さ くら 色 ” の あか り の 癒し 効果 、 ご 存じ で すか ? 


大 阪 市 立 大 学 大 学院 教授 
(株) 総合 医科 学研 究 所 で の 試験 に お ける 試験 南 任 者 
梶本 修身 先生 


さく ら 色 の 照明 は 、 気 持ち が 癒さ れ 、 目 に も 
や さ し い 効果 が ある 。 

また 、 さ くら 色 (ソメイヨシノ ) の あか り の 下 で 
長 時 間 の デス クワ ー ク を 伴う 試験 に て 、 緊 張 感 
が ほぐれ 、 集 中 し や すく 、 や る 気 が 持続 する と 
いう 結果 が 出 まし た 。 

梶本 先生 が 責任 指導 し て いる 総合 医科 学研 究 所 に て 試験 を 
行い 、 右 頁 の よう な 結果 が 出 ま し た 。 (確認 結果 は 、 グ ラフ を ご 
参照 くだ さい 。) 


快眠 を サポ ー ト 


寝る 前 に “さく ら 色 ” の 下 で 過ごす こと で 、 
寝つき も スム ー ズ に 。 ま 1 
心地 よく 眠れ る 環境 づく り は 、 


子ども の 健やか な _ 
発育 を 応援 し ます 。 有識者 も “さく ら 色 ” の 効果 に 注目 ! 
色彩 計画 ・ 色 彩 デザ イン ・ 
2 色彩 コン サル ティ ショ ン 
稲田 恵子 先生 
四半 給 、 kk セラ ピス ト 
三橋 美穂 先生 
ほっ と くつ ろ ぐ 集中 し ゃ すい * 目 に や さ し い 3 
さく ら 色 の あか り に は 快適 度 が 高く 、*2 日 々 の 勉強 を 頑張 る 家族 を 照ら す あ か り 。 本 や 雑誌 を 読む と き な ど 目 に や さ し い :3* 
気持 ち が 癒さ れる 2 効果 も 。 緊張 が ほぐれ て * や る 気 が 続き ます 。* さく ら 色 の あか り が お すす めで す 。 
リラ ックス し た ひと と き を /』 ( 光 に よる スト レス 感 が 少な い ) 
演出 し ます 。 ン 


Ss 


/ 


支 きく ら 色 LED 照明 の 下 で デス クワ ー ク 作業 を 行い 、 作 業 開始 か ら 3 


計 間 後 の 被 験 者 の 主観 評価 [VAS (感覚 を 数 字 で 表す 測定 法 ) に よる 評価 値 ] 


お 目覚 めか ら お や すみ まで 、 暮 らし の リズ ム に 合わ せ て 、 一 日 中 いつ で も る 快適 な あか り 。 
切替 可能 「 エ コ あ か リズ ム さ くら プラ ス ※」 で 自動 で 調 色 ・ 調 光 し ます 。※DLAC602K/502K 


明る い 寒 色 系 の 光 で や わら か な 暖色 系 の 光 で さく ら 色 の 光 で 、 | 
さわ や か な 印象 くつ ろ ぎ を 演出 癒し & 快 眼 を サポ ー ト お や すみ 中 は 常夜灯 


写真 ・ イ ラス ト は 、 す べ て イメ ー ジ で す 。 


寝つき が 早い 快適 感 が 高い  、 気 持ち が 癒さ れる 緊張 が ほぐれ る 集中 し や すく 、 や る 気 が 続 く 目 に や さ し い 
(寒色 と 比べ て ) (暖色 と 比べ て ) Eade) (寒色 と 比べ て ) (寒色 と 比べ て ) (寒色 と 比べ て ) 


寝 つ く まで の の 評価 点 : (3】 評価 点 : 評価 点 : 評価 点 : © 評価 点 : © 評価 点 : 
測定 時 間 ( 分 ) 快適 感 が 高い "癒さ れる "ほど 緊張 感 が ほぐれ る 集中 し や すい ほど や る 気 が 出 や すい “ 目 に や さ し い " 
12ー 12 - ほど 点数 が 高い 70 点数 が 高い 70 - ほど 点数 が 高い 70 点数 が 高い 「 ほど 点数 が 高い 「 ほど 点数 が 高い 
10L 10L 60L 60 し 60L 60L 60 し 
8 sa 50L 50L { 50L 50L 50L 
40L 40L 40L 40L 40L 
6L 6L 
30L 30L 30L 30L 30L 
4 4 し 
20L 20L 20L 20L 20L 
2 ト 2 ト 10L 10L 10L 10L 10L | 
0 0 0 0 0 0 0 
寒色 さく ら 色 暖色 さく ら 色 寒色 さく ら 色 寒色 さく ら 色 寒色 さく ら 色 寒色 さく ら 色 寒色 さく ら 色 
(八重 桜 ) (八重 桜 ) (八重 桜 ) (メイ ヨ 泌 ) (ツイ ヨ 光 ) (メイ ヨ 光 ) (メイ ヨ 泌 ) 


⑱ こ の さく ら 色 LED 照明 の 使用 に より 、 精 神 的 スト レス の 予防 ・ 治 療 な どの 効果 や 睡眠 の 質 の 改善 を 保証 する も の で は あり ませ ん 。 今回 の 試験 結果 に は 個人 差 が あり ます 。 
環境 に よっ て も 異な り ま す 。 @ さ くら 色 LED 照明 の 比較 は すべ て 有意 差 検定 を 実施 し て いま す 。 


自動 で 省エネ で きる 「 エ コ 技 」 


人 の 目 の 順 応 性 を 利用 し 、 ゆ る 」 」 | 外 光 を 照度 セン サー で 感知 し 、 
や か に 明る さ を 抑 えて 節電 。  .。、.」_ | 余分 な 明る さ を 抑 えて 節電 


・ エ コ セ ン サー : DL-AC602K/502K に 拉 


ピー ク の 午後 1 時 て 4 時 まで 、 
手軽 に 明る さ を 抑え て 省エネ 。 


・ お 昼間 節電 : DL-AC602K/502K に 搭載 


お や すみ リズ ム 


徐々 に 部 屋 を 暗く する こと で 、 寝 や すい 環境 を 整え ます 。 PE EZ 


明る さ を 

回 ※ 灯 
「 お や すみ 」 \| 抑え た > は 
ボタ ン を  】 八重 桜 に 】 かけ て 


= ボ ペ 【 
押す 自動 的 に /| 使 々 に 
変化 0 
平均 演色 評価 数 (Ra) 92 の さく ら 色 (Ra92 は ソメイヨシノ の 場合 ) 
※DL-AC602K/502K の 場合 、 時 間 は 30 分 と 60 分 、 最終 状態 は 消灯 と 常夜灯 か ら 設定 で 選べ ます 。 平均 演色 評価 数 ..… 照 明 色 に つい て JIS (日 本 産業 規格 ) で 定め られ た 基準 の 光 と 比べ て 
DL-AC302K/202K/305V/205V の 場合 、 60 分 後に 常夜灯 に な り ま す 。 物 の 色 を どれ だ け 再 現 で きる か と いう 指標 。 DL-AC602K/502K/302K/202K 


虫 が 入り に くい 密閉 構造 お 部 屋 の 広 さ に 対し て 、「 余 裕 の ある 明る さ の LED 照 明 」 を お すす めし ます 


に x 二 あ に 呈 年 齢 に よっ て 、 
2 グー 党 告 に 、 器具 ~ ド ー 設計 な *、 お 掃除 ルレ 
強 カ シー ルド 密閉 構造 に より 、 癌 具 の 中 に 虫 が 入り に くい 設計 な の で 、 お 掃除 の | 要 な 明る さ は 異な り ます 。 
手間 を 低減 で きま す 。 
( 例 ) の 
拡大 図 上 下 の 約 人 0 明る さ が 約 50 骨 6 畳 タイ プ の 例 | [8 豊 タ イプ の 例 
> a 当社 機種 DL-AC202K 当社 機種 DL-AC302K 
ョ ズブ ズ 4 カバ ー の 間 に 3,699 Im 4,299 Im 
" パッ キン を 今 は ちょ うど 良く て も 、 後 々 「 暗 い 」 明る さ 倍 
は さん で 圧着 。 と 感じ る か も 知れ ませ ん 。 AE 
( 図 は 、 DL-AC602K/502K/302K/202K/305V/205V の 場合 ) ・ 参 考 文献 Lighting Handbook : IES, 2000, pp.3-5 
画 取り 付け に つい て 
引っ 掛け シー リン グ や 埋込み ロー ゼット な ど 、 天井 に 右 の よう な 配線 器具 が つい て いれ ば 、 @ @> へ 全 = 
ッ ご 使用 くだ さい (<” (で め P ( め ED <S3 
工事 な し で 取り 付け られ ます 。 SN 半 また 本 の よう な 時 具 が つい て いな い 場合 は 工 9 事 が ジン = 時 了 引掛 埋込み 2 


必要 で す の で 、 販 売店 に ご 相談 くだ さい 。 シー リン グ ロー ゼット シー リン グ ー リ ング ロー ゼット ロー ゼット (ハン ガー な いし) 


ご 天井 A 
A ie x OR REN K BS oR SI KF 


傾斜 の ある 天井 機 の ある 竿 縁 天井 埋込み ロー セッ ト ・ 丸 型 引掛 シー リン グ 傾斜 を 合わ せ た 舟 底 天 井 機 を 組み 合わ せ た 格子 天井 突出 部 の ある 天井 、 凹 凸 の ある 天井 
を 外部 配線 し て いる 天井 


@@®© の 試験 に つい て ⑧ 寒 色 三 通常 点灯 時 の 調 色 1・ 調 光 5 の 状態 、 暖色 一 通常 点灯 時 の 調 色 10・ 調 光 5 の 状態 、 さ くら 色 三 八重 桜 点灯 ・ 調 光 5 の 状態 。 人 当該 商品 の 八重 
桜 と 同様 の 色 度 の LED シー リン グラ イト を 使っ た 開発 モデ ル で 実験 し て いま す 。 但 試 験 機関 : (株 ) 総合 医科 学研 究 所 。 @ 試 験 方 法 : (1) 寒色 ある い は 暖色 と さく ら 色 の 照明 
の つい た 状態 で 21 時 ~ 22 時 まで 過ごす 。(2) 22 時 に 消灯 し ベッ ド に 入る 。(3) 翌朝 7 時 に ベッ ド か ら 出る 。 [検査 項 目 は VAS 検査 に よる 評価 、 活動 量 計 に よる 睡眠 評価 ] 
対象 被験 者 に つい て : 20 歳 以上 65 歳 以 下 の 健常 成人 男性 合計 23 名 (寒色 と の 比較 で 11 名 、 暖色 と の 比較 で 12 名 ) を 2 群 に 分 け 、 2 回 の クロ ス オ ー バ ー テ スト を 実施 。 
の ②⑤⑨@ の 試験 に つい て ⑧ 実 色 二 通常 点灯 時 の 調 色 1・ 調 光 6 の 状態 、 さ くら 色 = ニ ソメイヨシノ 点灯 、 照度 を 寒色 と 合わ せ て いま す 。 、 食 当該 商品 の ソメイヨシノ と 同様 の 色 度 
の LED シー リン グラ イト を 使っ た 開発 モデ ル で 実験 し て いま す 。 但 試 験 機関 : (株 ) 総合 医科 学研 究 所 。 @ 試 験 方 法 : 守 色 ある い は さく ら 色 の 照明 が つい た 状態 で 8 時 間 の デ 
Sim [検査 項目 は VAS 検査 に よる 評価 ] 人 対象 被験 者 に つい て : 20 歳 以 上 65 歳 以下 の 健常 成人 男性 16 名 を 2 群 に 分 け 、 ク ロス オー バー テス ト を 実施 。 
寝返り な ど に よる 体 の 動き を 検知 する 計測 器 に よる 測定 値 。 各 時 間 ご と に 体 の 動き が 多い か 少な いか で 覚醒 ・ 睡 眠 の 判別 を 行い ます 。 ※2 さ く 
ら 色 LED 照明 の 部 屋 入室 時 の 被験 者 の 主観 評価 [VAS (感覚 を 数 字 で 表す 測定 法 ) に よる 評価 値 ]」。 ※3「 目 に や さ し い 雰囲気 ( 光 に よる スト レス 
感 が 少な い )」 に 対す る 評価 。 


